TADEUSZ CZYŻOWSKI 


b. Dyetaryusz Sądu krajowego, j" q 

i , 3 vy a “hi A “7 

przeżywszy lat 37, po długich cierpieniach, opatrzony sw. Sakramentamft zmarł--= 
dnia 18 Sierpnia 1892 r. 


W żalu pogrążona żona z dwojgiem małoletnich dzieci zaprasza Krewnych. Znajomych, Kolegów 


zmarłego i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które się odbedzie w Sobotę dnia 20 
Sierpnia b. r. o godzinie 4 po poludniu z domu pod l. 9 w Krowodrzy wprost na cmentarz. 


= Z drukarni A. Słomskiego i Sp. w Krakowie. 


